Za duszę $. p. 


Zygmunta Wójcickiego 


syna zasłużonego uczonego K. W. Wójcickiego 


zmarłego w Warszawie w dniu 8 pazdziernika 1874 roku, odprawi się 


MSZA ŚWIĘTA 


w kościele N. Maryi Panny we czwartek dnia 15 października o godzinie 10 zrana, 


na którą Przyjaciele rodziny Pobożną Publiczność zapraszają. 


W drukarni L. Paszkowskiego w Krakowie. 


